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巧式を化アイ • オー • データ a お 


ごま意（アナ□グ モニターに つなぐ隐 には) 


本製晶をおちい上げいただき誠にありがとうございます， 

巧れ製品 MA - D 2 A を使用してバソコンのアナログモニターとつないでのご利巧は、巧巧の 
巧扱設巧■では現巧が対応となつておりますが、 K 下のを件のもとでは、ご®用いただく 
ことが巧おとなつております。ご谭资の上、ご利用いただく退巧巧としてごま用くださし、。 
(2010 年29規在） 


必ず LU 下の手順でつないで < ださい。 

X この手順どおりにつながないと、アナログモニターに映ををき示することができま廿ん， 


アナログモニターとつなぐときの手順 

1•お巧說巧書 P 41 を参照いただき、本製品とアナ□グモニターをつなぎます。 
《化の巧傳靖子にケーブルをつながないでください。 

2. 各ケーブルをつないでから、最後に本製扇と AC アダプターをつなぎます e 


巧像出力の制限ま巧 

•他の映曾端子 (コンポジットや HDMI ) と巧巧することはできま廿ん。 

XHDMI 寒の映度出でをお巧するときは AC アダブターと MA-D2A を巧いてから、 HDMI ケーブルに 
つなぎ巧えてくだまい。 

• アブ□グモニターに出力する映像の解旬度は800 X 600 の固定となります。 

X お巧いのアナログモニターのブーム巧おやワイド巧能などで、養巧な受示になるよラに設ましてください， 
• アナログモニターに出力する峽僖のアスペクト比は16 : 9の固定となります 
《4:3に変夏することはできません。 

タスクエアタイブのモニターの语含は、若干おに S く映宿がち巧まれます。 
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